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Und wir dachten der Toten 

Letzte Strophe aus der „Trompete von VionviHe" von Ferdinand Freiligrath. 


Langfsam. 


Franz Liszt. 

(Bisher unveröffentlicht.) 


Singstimme. 

Alt oder Bariton. 


Klavier. 
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Und nun kam die Nacht, undwirrit.tenhindann, rundjimdie 
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Lang'samer. 




WachLfeu . er lohnten; dieRDs.se schnoben, derRe.gen rann, 


und wir dachten der 


\\a. rifen. 
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Orifla»l-YerI«ff«rt Bt^iikopf AKürtel in Leiptl^. 
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